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IV.   Stromende Bewegung der Gase und Diimpfe.
Nach diesen Beziehungen kann der Widerstandskoeffizient f aus Beobachtnngen des Anfangs- und Endzustandes abgeleitet werden; oder es kann, wenn 'Q bekannt ist. der wahre Endzustand berechnet
werden. Zunachst ergibt sick die Endtemperatur oder der Warnieinhalfc am Ende, woraus sich die iibrigen ZustandsgroBen ableiten lassen. Meist wird es sich um das Endvolumen han-deln. von dem die erforderlichen Querschnitte abhangen.
tTber die Darstellung der Verhaltnisse im Druck-Volumen-diagramm bei den Gasen vgl. unten Beispiel 2.
Bei gesiittigtem und iiber-hitztem Dampf ergibt sich f olgende Darstellung in den Entropiediagram-nien.
a) Gcs&ttigter Dampf. Nach Absclin. 67 ist im TS-Diagramm die Flache AB'NM das adiabatische Warmegefall had. Stellt B den wahren Endzustand dar, Fig. 142,
Fig. 142.                          so   isk  nach  der   obigen,   allgemein
giiltigen   Beweisfiihrung    die   unter
__?'   Hegende   Kechteckflache   der  Verlusfc   an   Stromungsenergie,   also   ___..
Nach Absclin. 48   ist   diese Flache  der  Bruchteil  x.2 — x»  der Verdampfun^-warme r, wenn  or2' und cc«  die verhaltnismaBigen D"ampfgehalte  im adiabarbi-chen und im wirklichen Endzustand sind.    Also is.t
--fa—atfr...........(6)
oder die Zunahme des Dampfgehaltes infolge der Widerstiinde
Sind femer vz und u2' die spez. Volumina in B und B', so ist wegen v% v=xfvs    die Raumzunahme durch die Widerstandswarme
oder mit Gl. 6 a
Die
(«a
in   Abschnitt  70   mit   f   bezeichnete   verhaltnismaBige -1?2;): u/ ist sonach mit dem Werte von u2'
Das wir-kliche Endvolumen ist
(0)
Im JS-Diagramm Fig. 143 ist, fiir anfanglich trockenen Dampf vom stand At , das adiabatische Gefalle had gleich Al Btf.   Stellt 2^ den, durch die Widerstande be-eiiifluBten Endtemperatur t^ bestimmt.
